ま意 


>お手入れの前には必ず運転を停止し、 
電源 フフヴを抜くかブレーカーを切る。 
(感電の原因） 

>室内ユニットの金属部に手を触れない。 
(けがの原因） 


お 

願 


参 エア フィルターと光触媒集塵-脱臭フィルターをミちれたまま使用ずると、 
空気清を、脱臭，ぶ房•暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。 
参 40でじ(上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの挿発性のもの、みが 
き粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。（変おや変色、傷の原因） 
♦前面 パネル 脱着の際は、丈夫で安をしている台を使巧し、足元に十分 
ミ主意してください。 

♦前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 





光触媒集塵•脱臭フィルター室巧ユニット/リモコン 
■内部クリーンランプが点滅した6 ■巧れの気になるとき 


♦ミちれのひどいときは、液体中性就剤を溶かしためるま還 
または水につけおきしてください。 

•液体中性就剤は洗剤のを意書きでミよめられたちまで使用 
してください。 

参粉末就剤やアルカリ性-酸性洗剤を使用したり、硬い 
クワシなどでこすらないでください。（変お、破損の原因） 

♦針にホコリがイ寸着している場含は、分解し綿棒などのやわ 
らかいもので整くふき取ってください。（下記参照） 

t 泌 iHiV 

♦ 1800時闇じ(上運転すると、内部クリ ー ンランプが点滅して 
お巧らせします。巧部クリーンランプ点滅中はストリーマ 
放電できません。 





ふきと 

り 



♦掃除機でホコリを0及い取る。 

水洗いしないでください。 

♦水洗いすると、集塵-脱臭効果が 
低下して使えなくなります。 




•やわらかい巧でからぶきずる。 


光離媒集塵 • 脱臭フイルターの取外し • 取イ寸け 


トリーマユニットのみ解と組立て 


4ストリーマユニットの裏側にある光触媒集塵-瞄臭 
フィルターをがず。 

•ストリーマユ ニ教 卜を特ち、ツメ 6力所を外す。 

ストリーマユニット （裏側）光 触媒集塵.脱臭フイルター 



5 


ツメ C 6 力戸斤） 

•お手入れ終了後は，光触媒集塵■脱臭フィルターを 
ストリー マユ ニットの裏側にもとどおり取りがける。 
•光触媒集塵.脱臭フィルターは上て表裏の区別は 
あ U ません。 

ストリー 7ユニッ トとエアフィルターを取り付け、 
前面パネルを閉じる。 

•ストリーマユニ、ソトは r カチ、ソ」と音がずるまで 
差し込んで取リ付けてください。 

•エアフイルターは左ちの区别はありません。 

•前面パネルは両端と中央部を押す。 



( エアフイルター取巧け時のま意 

「前」 の表示を 手前に して、本体のツメ（下2力巧）に 
必ず差し込んで < ださい。 




放電板 


簡脂部カバー 


お手入れお了後は 
ちとどお U 
組みなてまず。 


針をお手入れずるとをのま意 


ゴ S 




綿棒 
根元から針先へ 
輕< ふき取る 


•ネジは外さないでください。 

•針が変形すると脱臭能力が低下します。 


























































































































こんなとぎは 


日常の点検について 


■異常がある場含は、運乾を停止し、お買い上げの郎売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。1 >29ぺ-ジ1 
■障害物があれば、運おを停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 



電源，プラグの点検 

変お、破損、コンセントに差し iA む 
ときのゆるみはあリませんか 。^イ 

□の点な 、 

ふさがれていませんか。 

お付台の点検 

腐ったり、さびたりしていませんか。 
を下のおそれがあります。 


運乾ランプが点滅するとき 



巧出口の点巧 

、ふが、'れ了いま私か。， 


ドレンホースの点巧 

除湿-ぶ房運転時に正しく排水されていますか 
排水されていないと、室内ユニットから 
水が漏れるおそれがあります。 





操作と対応 


22 
























































ご連絡いただきたい内容 

1.品さ ルーム エアコン _ 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 （《 

4. エラーコード 

己.電話番号•ご住所•お名前 
^ 6. 室外ユニットの設置場所 


-^ 

機種名 

ソ 


長期間使わないとき 


r 運転中に停電になったら 


① 晴れた日に内部ク IJ - ン運転をして、内部をよく乾燥させる。 
〔内部クリーン運転のしかた 「パ 9 ぺ-ジ 1 ) 

② 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレー 
カーを 切る。 

③ リモコンの電池を巧り化す。_ 

♦エアコンは運転しないときでも電力を消費します ^►27 ページ) 
•再び使用ずる場合は、電源プラグをコンセントじ差し込む、 
またはブレーカーを入れてください。 

フラップが一度開き、また閉じます。 


通電後 r 運転/停止」ボタンを押して運転を再開してください。 


霊がなり始めたら1 


落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを巧くか 
ブレーカーを 切ってください。 


エラーコードはじ1下の順番で表示されます。 




:•:くぶ巧な巧なながが巧巧巧な巧。:巧な{巧な度1：巧は田な巧巧巧巧が:巧な9399999 SK く中 


運転ランプが点 W 。 しばらく運範して運截ランブが 
点滅しないときは、そのまま使巧してください。 




I その他動作が気になる場合は、「故障かな？と思った6」をご確認ください。 [► 24~26 ペーづ 


圓 















































































が障かな？と思ったら 


参自動内部クリーンが「入」に設定されているため、内部クリーン運転を 
行つています。 

内部クリーン運おを途中で止めたいとき (Mg ページ] 

(お巧みに合わないときは，自動内部クリーンを「切」に設定してください。) 


参エアフィルターがミちれていませんか？ 

ミちれの気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください。 

厂に〇, 21ぺージ j 

參室内 ユニッ トや室タト ユニッ トの吸込□、唤化□をふさいでいませんか？ 
運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障善物を 
取り除き、リモコンで再度運転してください。 

それでも運區ランプが点滅する場合は、 エラーコー ドをご確認のうえ、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 厂►22, 23 ぺ-ジ) 

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 


♦電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度 
運転をしてください。 

それでも達転ランプが点滅ずる場合は、 エラーコー ドをご確認のうえ、 
お買い上げの販売店にご連給ください。 ( k 22, 23 ページ] 

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 


表示が薄い、出ない 
表示が勝まじ変わる 


♦電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性がありまず。 

ずべての電池を同商に新しい単 4 おアルカリ乾電池に交換してください。 
詳細については、"運乾前の準備"をご参照< ださい。 朽ぺ马 


リモコン信号を巧信しない、 
感度が悪い 


ぶ房逞起などのとき、お部屋の空気ザぶ風でぶやされて靈じなるためでず。 


§巧ユニットから霧が出る 


暖房運起のとき 

参室外ュニットにがいた霜を取り除き、水や湯気として化ずためでず。 

巧房運範などのとき 

♦室外ユニットのちえた配管に水滴が巧き、滴下ずるためでず。 


気が出る 


除湿-冷房運転を 
停止しても運転し続ける 


透中で運おが止まる 
(運乾ランプが点滅) 


♦ A タイマーをそ約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、 
最長約1時間前か6運転を始めます。この間にリモコンを操作（「運転/ 
停止」ボタンを除く）すると、停止するようになっています。リモコン 
で再度違転してください。 


途中で運転が止まる 
(入タイマー選お中) 


♦電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあり 
まず。約 3 分後自動的に運転を再開しまず。 


運輯が止まった 
(運乾ランプは点の) 


運転しない 
(運輯ランプが点滅) 


ブレーカーまたはヒュープが切れていませんか？ 
電源プラグが化れていませんか？ 

停電ではあリませんか？ 

リモコンの電池は入っていますか？ 


運乾しない 

(運乾ランプが消えている) 


参エアコンを保護ずるためでず。 
約 3 分闇お待ちください。 


運転を停止してすぐに再運転したとき 
運転モードを変更したとき 


修理のご依頼やお問い含わせの前に、 trp の内容を確認してください< 
それでもまだ異常があるときは、または 


にご相談ください。 

(►2日ぺ一が 


巧障では 


故障では 

ありません 


お調べ<ださい 


ださい 


故障では 

ありません 
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お調べ 
<ださい 


お調べ<ださい 


故障ではありません 


放障ではありません 

































が障かな？と思ったら 


■運転を停止した直後 

♦製品保護のため斑1分闇は室外ユニットのファンが回ります。 

■運転を停止している間 

♦屋外温度が高いとき、製品保護のため室かユニットのファンが回ること 
があります。 


参室内.屋外の周囲状況によってはご希望の湿度にならない場台がありまず。 
ミ忌度調節をなめに設定してください。 


参ストリーマユニットをお手人れしてください。 み 20. 21 ページ] 

參逞乾中、本体巧部に手を乂れていませんか？（触れていませんか） 

手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動ずる場合があります 
ので本体内部には手を人れないで<ださい。 

参雷や無線などにより誤作動する場合がありまず。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいつたん電源を切り、 
リモコンで再度運起をしてくださし、。 


運乾停止中に室かユニットの 
フアンが回る 


除湿運転しているのに 
湿度が下がらない 


内部クリーンランプが点滅する 


運乾中、急に動きがおかしくなる 


巧棒ではありません 


お調べ<ださい 



その他 














仕様 


電 

源 

相/ V ;;; 

/n :; 5 ミ;:ぶ:;:;:;:;;;;;;;;:;.:;.:;.お te :; 结结:ミ請结 

: :;:懼 房 

ぶ 

暖 

房 

平 

均 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

i 

消 

費 

効 

率 

通 

年 

王 

ネ 

ル 

ギ 

1 

消 

費 

さ； 

寧 

区 

か 

を 

外 

お 

寸 

法 

高 

さ 

(圓) 

か 

お 

寸 

ま 

幅 

v_y 

( mm ) 

か 

お 

寸 

ま 

奠 

巧 

な愤 

質 

量 

滿:; 

房 

能 

力 

綱; 

お 

費 

電 

力 

m 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

1 :: 
消 
費 
効 
率 

m 

転 

電 

流 

(姆 

；»；:：; 

m ： 

立 

鑽 n 

面積の 
めやす編 

:叢;;;; 

m 

能 

力 

m 

疆; 

罵 

! 圓; 
：：1：^ 
;麵!: 
111 

觸;; 

:費 

電 

;謙; : 

lii 

ほ 
温 
ミ肖 

費 

電 

力 

m 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

1 

消 

費 

効 

率 

圍 :田 

転 

電 

流 

( A ) 

運 

起 

: tx. 

她) 

面寝の 
め仰髓;: 

:: 習 :::: 

筋 
! 1 ! 

細::; 

巧 

盡 

' ソ V 

擎 :: 

、化;:;: 

ス い 

南 
: i 禱 j 
ぎ 
巧 
室 

鉄 

筋 

ぶ 

を 

f’i'J 

綺 

蘿 

木 

、化 

に 

南 

向 

き 

お] 

室 

単/10日 
室内電源 

2.2 

490 

4.49 

巳.7 

45 

15 


2.2 

2.8 

410 

祀日 

5.37 

4.7 

46 

10 

8 

4.93 

日. 8 

A 

园 

795 

国 

の 

45 

45 

国 

画 

因 

国 

単/10日 
室内電源 

2.5 

565 

4.42 

6.6 

45 

17 

11 

2.8 

3.0 

530 

990 

日.％ 

6.1 

46 

13 


4.85 

日. 8 

■ 

四 

795 

国 

Q 

46 

46 

画 

国 

因 

因 

単/10日 
室内電源 

2.8 

665 

4.21 

7.7 

46 

19 

13 

3.6 

3.2 

820 

100： 

4.39 

9.4 

47 

16 


4.30 

圓 

1 

囲 


团 


46 

46 

画 

国 

因 

田 

単/10日 
室内電源 

3.6 

no 

3.08 

13.6 

45 

25 

1已 

4.2 

4.0 

1腳 

152 C 

4.00 

12,1 

46 

19 

1已 

3.54 

49 

C 

囲 

795 

函 

Q 

48 

49 

团 

凹 

因 

田 

単/20日 
室内電源 

4.0 

1240 

3.23 

6.7 

45 

28 

18 

5.0 

5.3 

1240 

220： 

4.03 

6.7 

45 

23 

18 

3.63 

4.9 

C 

四 

795 

函 


47 

49 

画 

园 

圓 

田 

単/200 
室内電源 

5.6 

1370 

2.84 

10.4 

田 

39 

25 

6.7 

6.3 

1670 

253： 

4.01 

8.7 

52 

30 

24 

3.43 

5.1 

F 

国 

795 

团 

の 

49 

51 

团 

四 


の 


\ 項目 

機種 \ 

AN 22 MPS-W 

巧 AN 22 MPS-W 

う卜 AR 22 MPS 

AN 2 日 MPS-W 

巧 AN 25 MPS-W 

化 AR 25 MPS 

AN 28 MPS-W 

巧 AN 28 MPS-W 

化 AR 28 MPS 

AN 36 MPS-W 

巧 AN % MPS-W 

か AR 36 MPS 

AN 40 MPP-W 

内 AN 40 MPP-W 

化 AR 40 MPP 

AN 56 MPP-W 

内 AN 56 MPP-W 

か AR 56 MPP 


参ぶ房-暖房運転特性は日本工業規格(:」に C 9612) に基づいた数値でず。 

参この仕様数値は 50 Hz ■ 60 Hz 共通です。 

•停止のときもマイコンを働かせるため、約1つ。ノトの電力を消費しまず。 

(入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約1日〜35ワットの電力を消費します。） 
•本機の能力-消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。 

♦製品改良のために仕様の一部をそ吿なしに変更することがあります。 

•暖房低湿能力は外気湿2での場合を示しています。 

♦最大風量となる風向設定での数値を示しています。 

■運乾を件 

ち表の条件 L ソ化で運転を摘けると、 

•安全装置が働き、運転が停止する場合があリます。 

参除湿-ぶ房運転の場合は室巧ユニットに露がイ寸き、滴下ずる場合が 
あります。 


取扱説日月書（1〕，保証書（1)、リモコン〔1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ（2)，単4おアルカリ乾電池 （2), 
光触媒集塵’脱臭フィルター （1) 


除湿 

屋外温度18で〜3日で 室内湿度 809 a ソ下 

室内温度18で〜30で 

、厶 

/で房 

屋か温度21で〜43で 室内湿度 809 a ソ下 

室内温度2 rc 〜32で 

暖房 

屋外温度一1日で〜24で 
室内温度27でしソ下 


種 


類 


冷房■暖房兼用セパレ—卜お(インバ—夕—〕 
















































































































































保証とアフターサービス 


必ずお読みください。 


保証について 


補修用性能部品の保有期間について 


■保証書（別添）は販売店で巧を事項を記人して 
お渡ししまずので、記載事項をお確かめのうえ、 

大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から 1 年間、ただし 
ぶ媒お統部分につし^ては5年闇です。 

<保証期間中> 

保証書の規定にしたがつて出張修理させていただきます。 

その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保 £ E 期間経過後> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただき 
ます。 

修理料金は、巧術料+部品代+出張料などで構成されていまず。 



修理を依頼されるとき 


■22 〜2日ページにしたがって調べていただき、なお異常がある 
ときは、必ず運商を停止し、電源プラグを巧くか、ブレーカー 
を切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 
窓□にご連絡 < ださい。 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品を ルームエアコン 

2. 機種さ！室内ユ—ット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. 異常内容（できるだけ眞体的に) 
己.電話番号•ご住所•おを前 

日.室タト ユニット の設置場戸斤 



機種名 


■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造な切り後 
10年です。 


参 r 補修巧性能部品」とは、その製品の機能を雑持するために 
必要な部品のことでず。 


点検藝備のおすすめ 


■エアコンを数 シーズン 使用した場合は、室内 ユニッ トの巧部が 
巧れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリが 
たまって、ニオイが発生したり、餘湿水の排水經路を詰まらせ、 
室内 ユニ、ソ トからの水漏れの原因になることがあります。通常 
のお手人れとは別に点横整備をおすすめします。点検整備は 
お買い上げの駆売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となリまず。 


エアコン內部の洗ミきについて 


■巿販のエ アコ ン洗ミき剤をご使用されますと、除菌効果が損なわ 
れたり、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響を 
あたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれが 
あります。 

お買い上げの廉売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談 
ください。 


エアコンを廃棄する場含は 


2001年4月施行の家電リサイクル巧では、お客様がご使巧';きみの 
エアコンを廃棄される場をは、収集-運搬料金と再商品化筹斜金 
(リサイクル料を）をおる仏いいただき、巧象商品を販売店や巿巧 
巧に引き渡すことが巧められています。 


据付場所じついて 


巧己 S (ー ゾし）又 

増改築•引越などで、製品をネ多設されたり、再据イ寸けする 
場合は、お買い上げの跟売店またはダイキンお客様ご相談 
窓□にご依頼ください。 (► sg ページ] 

■次の場所へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店じご相談 
ください。 

♦油-蒸気-ミ由煙の発生するところ。 

♦海お地区など塩みのをいところ。 

参温泉地など硫化ガスの発生ずるところ。 

•積雪により、室うトユニ、ソトがふさがれてしまうところ。 

■室外ユニットか6の排水は水はけのよいところにしてください。 


運転音じも配慮を 

■次のような場所をお選び<ださい。 

参エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。 
♦室外ユニットのの化 □ からの風や違爵音が隣家の迷惑に 
な5ない場所。 


電気工事について 

♦電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。 


別売品じついて 


お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間の使用でミちれがひどくなった場合、光触媒集塵•脱臭フィルターは、お買い 
上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にお申し込みください。 (^29 ぺ-ジ) 


口 々 

□□ た 

晶密 

交換のめやす 

光触媒集塵-脱臭 

フィルタ ー( 1枚） 

KAF 021 A 42 

約3年 


廃棄について 

ご使用巧みの光触媒集塵 • 脱莫フィルターは、可燃物进襄 
として処分してください。（材質：お） 

詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがつ策; 
ください。 


交換する場を 

•ストリーマユニットか6巧かし、新しいフィルクーと 
取り換える。（ツメ 6力巧） 

ストリーマユニット（裏側） 光輔媒集塵.脱臭フィルター 



•光触媒集塵，脱臭フイルクーは上下表裏の区別はあり 
ません。 
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ブイ丰ン 3 ンタクト它ンタ- (お客様総合窓口） 



室内湿度 


を房：1 .008 時間/年 
暖房；1,183時間/年 


1年間の使用時間 


ぶ居 9時間/日 
おち7時間/日 


1曰の使巧時間 


東京 

モデル 


機種能力に見合つた広さの部屋(畳数） 

ぶ房6月2日から9月21日までの112日圍 
暖房10月28日から4月14日までの169日聞 


部屋の広さ 
1年間の使巧日数 


木造平屋、南向き和室、居園 


住宅 


負荷条件 


想定時間 


製品1の据付説明書じよる標準設置 


設置を件 


87%(湿球温度6で) 


室外湿度 


7で（乾球温度) 


室外温度 


20で（乾球温度） 
59%(湿球温度1己で) 


室内温度 
室内湿度 


暖 房 


40%(湿球温度24で) 


室外湿度 


35で（乾な温度) 


室外温度 


47%(湿球温度19で) 


27で（乾球温度) 


室内温度 


50/60 HZ 


周波数 


製品の正格電圧しよる 


電源電圧 


環境条件 


【設計上の標準使巧期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 
経年劣化じよる発义-けが等の事故に至るおそれがあります。 


長期使用製品ま全表示制度に基づく本化表示について 

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミま意喚起ずるためじ電気巧品安全まで義務がけられたじ(下の内容 
を室内ユニットに表 zn ； しています。 


※設計上の標準使巧期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使巧する 
ことができる標準的な期間です。 

•製造年じついても、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

•設計上の標準使巧期闇は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 

•設置状況や環境、使巧頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的 iU 外でご使用された場合は、設計上の 
標準使用期間より短い期間で経年劣化による発义、けがなどの事故に至るおそれがあります。 

■巧5巧化田を化ルームエアコンディシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための 
■お巧化用巧千標準使用条件による （ J 旧 C 9921-3) 


覇0120 -88-1081 


(全国共通フ IJ - ダイヤル） 


FAX でのお問合わせは0120 -07-0881 (FAX 専用フリーダイヤル） 


http://www.daikincc.com 


( ご相談対応ホームぺージ） 


営業時间 

24時圈365曰対応いたします。 

巧な業巧 

商品に関ずるすべてのご相談- 
お問合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、取扱い、\ 
機種選定および別売品.消'耗品- 
補用部品の販売など 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


商品1<_関する修理-消耗部品のご用 PP や取扱いのごホ目談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 


!■ 









































用語集（さくいん) 


111 


アース端す 


エアフイルター 


アース線を接続するための端子です。 
ホコリを陈去ずるフィルクーです。 


6 

6 . 20 . 21 


快お運転 

室巧温度をコント□ールして、'快い眠りとさわやかな目覚めを 
サポートする運転です。 

17 

か;守風ないス運乾 

風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくする運転です。 

13 

健康;を房運転 

屋外と室内の遍度差が体にやさしい温度差となるよう 
エアコンが設定温度を自動でまめるぶ房運転です。 

15 


自動巧部クリーン 

除湿 • ぶ房運転後、自動で内部クリーン運転を巧う設定です。 

19 

さ导寺瞭湿運乾 

補助的に空気を暖めることで室内温度の低下を抑えながら 
湿気を取リ除く達転です。 

10 

接続電線 

室内ユニットと室外ユニットをつなぐ電線です。 

6 


た i 守ドレンホース 


運転中に発生ずる結露水を屋外へ排水ずるためのホースでず。 



30 











な巧 

内部クリーン運転 

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を巧える運転です。 

19 



光触媒集塵•目な臭 
フィルター 

ウイルスやアレル物質、ニオイを吸着します。 

6. 20. 21 

は巧 


'快眠運転開始から約3時簡かけて約2で温度を下げて深い眠リを 


V 字型温度制御 

誘い、起床時刻の約1時間前か6約1で温度を上げて起床を 

17 



うながす温度制御でず。 



フラップ 

上下風向を調節ずる菊おでず。 

6. 12,13 
















参電源コード、フラグび異常に熱い。 

♦電源フラグび変色している。 

•こげ臭いニオイびする。 

参 ブレーカーび ひんぱんに落ちる。 

参置台や吊り下げなどの取付部品び腐食していたり、 
取付けびゆるんでいる。 

参室内 ユニッ トか b 水び漏れる。 


ご ffi 用中止 

故障や事故防止のため、 
電源フラグを巧くか、 
フレーカーを 切って か 
ら、おずお買い上げの 
販売店に点検.修理を 
ご相談ください。 


3 P 278641 -1 A 


Ml 日日 2 已日 A 


ご購入店名 _ 

TEL _ 

据付年月日 年月日 


タイ丰ンエ黑式含ネ1 

本社干 530-8323 大阪市北区中瞄西二 T 目4番12号梅田センタービル 
ま舌:ミ社〒1日 8-0 日75まま都港区港南二 T 目18を1号 JR 品川イ-ストビル 


二な元 バーコー ドは製造用 コー ドです。 


この取扱説明書は 
巧生紙を使用しています。 



ルームエアコンの 補修用性能部品のな有期間は製造巧切り後 ] 0年です。 


その他の異常や故障びある。 


よくあるご質問 


お問い合わせや修理を化頼される前に、まずご確認ください。 


Q : まかユニットか StK や湯気び出る 

編画 iiiiiiiiii 画議圓||圓11圓議誦11!!圍||||圍11! 
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Q : 運拓を停止してら運転し続ける 

:翻!議議圓 i 隱議議圍圓 I !圍圓圍議 1 ! 11 r 


Q : おえない•暖ま6ない 

獲圓圍蕴1111 iliia 晒圍画變戀變で蠻籍擎黎機麗教漏彎管變吧 
目: M 圍圓議圍圖圍囊圍圓誦議議画議圓誦 liiiii 議 11 圍 
圓圓議!;111111議:議 iiliiiiiii 議;;11 liiiii 圓§1圓 fiiiili 圓:圓国圓圍:: 
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このよラな症が 
はありまだんか？ 














